e 
FRANCISZEK z Granowa hr. WODZICKI 


b. Oficer Wojsk Polskich z roku 1881, ozdobiony krzyżem 
„Virtuti Militari,“ 


przeżywszy lat 78, po ciezkiéj a dolegliwéj chorobie, opatrzony 
ŚŚ, Sakramentami, w dniu 3 Września 1884 r. o god. 9 wieczorem, 
przeniósł się do wieczności. 


Pozostała wdowa wraz z synem, córką i rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Towa- 


rzyszów broni zmarłego na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 11 przy ulicy św. Jana 
w Sobotę dnia 6 b. m. o godzinie 9 rano do Kościoła N. P. Maryi, a po odprawionem 


Nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku. 


W ORUKARNI „CZASU“ W KRAKOWIE. 


